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TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 


[Part VI— Sec. 3 (b ) 


NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS , ETC . 


TAMIL NADU TRANSMISSION CORPORATION LIMITED 


GENERAL CONSTRUCTION CIRCLE , COIMBATORE 


Erection of Transmission Lines . 


(Lr. No. SE /GCC /CBE /AEE /Moni/F.Gazette /D .297/ 18 ) 


No. VI- 3(b )/43/2018 . 


and Distribute 


TANTRANSCO has accorded sanction for erection of the following Transmission lines to Transmit 
Power so as to meet out additional demands. The work will be taken up shortly . 


Sl. 
No. 


Name of the Substation / 

Details of EHT lines 


B . P. No . 


Route 
Length 
(Km ) 


Name of the Revenue 
Villages through which the 

line will be passing 


Name of the 

District 


(1) 


( 2 ) 


( 3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1. Getticheviour 


Erode District 


5 .47 km 


Erection of 110 KV DC TANTRANSCO 
line on DC towers with Proceeding No. 84 
Panther conductor for dated 31-05 - 2018 

for dated 31.05 . 2018 
making LILO of the existing 
Gobi – Thingalur 110 KV 
feeder at the proposed 
N . Mettupalayam 110 / 11 
KV SS at Kadasellipalayam 


2 . Senchellapalayam 
3. Mamarathupalayam 
4 . Kadasellipalayam 


Nambiyur Taluk 


14 . 175 km 


Erode District 


Erection of 230 KV DC TANTRANSCO 
line on DC towers with Proceeding No .05 
Zebra conductor by making dated 11- 01 - 2017 
LILO of the existing 
Thingalur – Ingur 230 KV 
feeder at proposed Erode 
230 / 110 KV GI SS 


Erode Taluk 


1. Chennimalaipalayam 
2 . Veppampalayam 
3. Vallipurathampalayam 
4 . Thindal 
5 . Palayapalayam 
6 . Teachers Colony 
7 . Erode 


The list of Revenue Villages through which the line passing through is only a tentative and not exhaustive. Any person 
interested may make representation on the above schemes within 1 month from the date of issue of this publication to the 
undersigned as per the Electricity Act 2003 . 


Coimbatore - 12 , 
4th , December 2018 . 


ER . K . N . SANTHINI, 
Superintending Engineer, 
General Construction Circle . 


Dec 12 , 2018 ] 
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தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் 
பொதுக் கட்டுமான வட்டம் , கோயம்புத்தூர் 

அறிவிக்கை 
( Lr. No . SE /GCC/ CBE/AEE/ Moni/ F.Gazette/D . 297 /18 ) 


கூடுதல் மின் தேவையை நிறைவு செய்திட தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் 
கீழ்கண்ட இடங்களில் மிக உயரழுத்த மின்பாதை அமைத்து விரைவில் பணி துவங்க உள்ளது . 


மாவட்டம் 


மின்பாதை செல்லும் 
வருவாய் கிராமங்கள் 


ஆணை எண் 


தூரம் ( கி . மீ.) 


5 .47 கி . மி 


ஈரோடு மாவட்டம் , 
நம்பியூர் தாலுக்கா 


1 . கெட்டிசெவியூர் 
2 . செஞ்சலாபாளையம் 
3 . மாமரத்துப்பாளையம் 
4 . கடசெல்லிபாளையம் 


வரிசை உயர் அழுத்த மின்பாதை துணை மின்வாரிய 
எண் 

மின்நிலையம் விவரம் 
(1) 

( 3) 
கோபி - திங்களுர் 110 வா . ஆ . எண் . 84 
கி . வோ மின்னூட்டியிலிருந்து நாள் 31 - 05 - 2018 
என் . மேட்டுப்பாலையம் 110/11 
கி . வோ . ( கடசெல்லிபாளையம் 
துணை மின்நிலையத்திற்கு 
இருசுற்று மின்கோபுரத்தில் பேந்தர் 
மின்கடத்தி மூலம் 100 கி . வோ . 
உள்வெளி மிக உயர் அழுத்த மின் 
பாதை அமைத்தல் 
திங்களூர் - ஈங்கூர் 230 வா . ஆ . எண் . 05 
கி . வோ மின்னூட்டியிலிருந்து நாள் 11 - 10 - 2017 
ஈரோடு 230 / 110 கி . வோ . 
துணைமின்நிலையத்திற்கு இருசுற்று 
மின்கோபுரத்தில் ஜீப்ரா மின்கடத்தி 
மூலம் 230 கி . வோ . உள்வெளி 
மிக உயர் அழுத்த மின் பாதை 
அமைத்தல் 


ஈரோடு மாவட்டம் , 
ஈரோடு தாலுக்கா 


14 .175 கி . மி 1 . சென்னிமலைபாளையம் 

2 . வேப்பம்பாளையம் 
3 . வள்ளிபுரத்தாம்பாளையம் 
4 .திண்ட ல் 
5 .பழையபாளையம் 
6 . டீச்சர்ஸ் காலனி 
7 . ஈரோடு 


மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின்பாதை செல்லும் வருவாய் கிராமங்கள் உத்தேசமானவையே ஆகும் . விரிவானது அல்ல . 

மேற்குறிப்பிட்ட பணிகள் குறித்து எவரேனும் முறையீடுகள் தெரிவிக்க விரும்பினால் இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து 
ஒரு மாதத்திற்குள் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரிக்கு மின்சார சட்டம் 2003- ன் படி முறையீடு செய்யலாம் . 


கோவை - 12 , 
2018 , டிசம்பர் 4 . 


ER. K . N . SANTHINI , 
மேற்பார்வைப் பொறியாளர் , 
பொதுக் கட்டுமான வட்டம் . 


PRINTED AND PUBLISHED BY THE DIRECTOR OF STATIONERY AND PRINTING , CHENNAI 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF TAMIL NADU 


